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♦多様な音楽ファイルお式 
( MP 3、 WMA 、 AAC 、 
WAV ) に対応 


♦音楽配信 サービス WMA 
DRM 9 方式に対応 


♦静止画 （ JPEG 、 BMP ) 
再生対応 


♦お気に入り設定機能で好 
みのプレイリストを作成 
可龍 


I SDHC 対応 micro SD 
カードス□ット搭載 


♦己バンドのカスタムサウ 
ンド設定可能 


♦高音質カナルタイプへッ 
ドホン付属 























まを上のご注意 


お使いになる人や他の人への危害、財屋への損害を未然に防止ずるた 
め、必ずお守りいただくことを、次のように説明していまず。記載し 
ている表示-図記号についての内容を良<理解してか5本でをお読み 
になり、必ずお守りください。 


■表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害や損害の 
程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


么ち険 


この表示を無視して、誤った取り扱いを 
ずると、人が死こまたは重傷を負ラ可能 
性が差し迫って生じることが想定される 
内容を示しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いを 
ずると、人が死こまたは重傷を負ラ可能 
性が想定される内容ををしていまず。 

この表示を無視して、誤った取り扱いを 
ずると、人が傷害を負5可能性が想定さ 
れる内容、および物的損害のみの発生が 
想定される内容を示していまず。 


■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。 


A Z \ 記号は、注意（警告を含む）を促す内容があることを 
告げるちのです。 

-図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が 

描かれています。 



の記号は、禁止の行為であることを告げるちのです。図 
の中やお傍に具体的な禁止内容(左図の場合は、分解禁止) 
が描かれていまず。 










♦記号は、行為を強制したり指示ずる内容を告げるもの 
です。図の中に具体的な指を内容（左図の場合は電源プ 
ラグをコンセントか！5振け）が描かれています。 


お客様または第王者が、この製品の誤使用-故障-その他の不具合およびこの製 
品の使用によって受けられた損害につさましては、法令上の賠償責任が認められ 
る場合を除走、当社は一切その責任を負いませんのであ5かじめご了承ください。 

この製品の故障-誤動作-不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付 
随的損害の補償につ走ましては、当社は一切その責任を負いませんので、あ5か 
じめご了承ください。 

• お客様または第兰者がディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音-再生などお客様または第王者が製品利用の機会を逸したことによる損害 


この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を 
記載していまず。 

(説明項目の中には、本文での説明と重複する内容もありまず） 





まを上のごを意 


運転中、および歩行中はヘッドホンを使用しない 

交通事故の原因となります。 

自転車に乗りなび5、または自動車•オートバイなどの運転中は、 
絶対にヘッドホンを使用しない。また、歩行中にこの機器を使 
用すると周囲の音が遮断され、警告音などび聞こえにくくなり 
ぶ9 〇 

運乾中は操作しない 

自動車やオートバイ、自転車など運転中の操作は巧わない。 
交通事故の原因となります。本機を操作ずるときは、おず安全 
な場所に車を停めてから行ってください。 

運輯中や歩行中は画面をま視しない 

交通事故の原因となります。 


本製品に付属のイヤーチップを子供の手の届くとこ 
ろに置かない 

誤飲をし、窒息による死 t の恐れびあります。 

万ーイヤーチップを飲み込んだ場合は、吐さ出すための救急処 
置を巧い、すぐに医師の診断を受けてください。 


A 警告 

異常について 


〇 異常が起きた場合は使用を中止ずる 

内部に水や異物び入ったり、煙び出たり、変な臭いや音びした 
場合は、ずぐに電源を切り使用を中止する。 

そのまま使用すると、火災•感電の原因となります。煙や異臭、 
異音び消えたのを確かめてから修理にご依頼<ださい。 

使用について 


0 0 Q0 












風呂、シャワー室では使用しない 

風呂、シャワー室など湿度の高いところ皆、水はねのある場所 
では使用しない。火災、液ちれの原因となることびあります。 

本機を熱器具に近づけない 

本機を熱器具〔ストーブ、アイ□ンなど）に近づけない。 

火災、液ちれの原因となることびあります。 

湿気やほこりのをい場巧に置かない 

油煙や湯気のあたる調理台、加湿器のそば、湿気やほこりのを 
い場所に置かない。火災、液もれの原因となることびあります。 

温度の局い場が(し置かない 

窓を閉めさった自動車の中や直射日光びあたる場所など、異常 
に温度び高くなる場所に放置しない。 

本体や部品に悪い影響を与え、火が、液ちれの原因となること 
びあります。 




雷が鳴り始めた S 屋外で使用しない 

感電の原因となります。 


A 注意 

異常について 


〇 落とした S 使用を中止ずる 

機器を落としたり、強い衝撃び加わった0した場をは、内蔵電 
池び損傷している恐れびありますので、使用を中止し、点検 • 
修理をご依頼 < ださい。そのまま使用すると、火災•感電の原 
因となることびあります。 

設置について 



®QS0 
















まを上のごを意 


肌に異常を感じた S 使用しない 

皮膚に炎症を起こず原因となることびありまず。 

万一使用して肌や耳に異常を感じたら、直ちに使用をやめ、 
医師の診断を受けて<ださい。 

耳に病気がある人は使用しない 

病気を悪化させる原因となることびあります。 

万一使用して肌やちに異常を感じた5、直ちに使用をやめ、 
医師の診断を受けて<ださい。 

イヤーチップの取り付けをしっかり行なう 

へッドホン本体とイヤーチップの取り付けび不十分ですと、イ 
ヤーチップび外れて耳の奥に入り、耳を傷つける原因となるこ 
とびあります。万一耳の與で外れてしまった場合は医師の診断 
を受けて < ださい。 

へッ ドホンの脱着は T 寧に巧ラ 

ちへのへッドホンの脱着はゆっく0と T 寧に行ってください。 
乱暴に脱着を巧ラとちを傷つけることびあります。 

メモリーカードは乳幼児の手の届かないところに置く 

メモ U —カードをあやまって飲み込むおそれびありまずのでご 
注意ください。万一、おテさまび飲み込んだ場含は、ただちに 
医師と相談してください。 


〇 


A ま意 


機器の接続は取扱説明書に従ラ 

関連機器を接続する場をは、各々の機器の取扱説明書をよく読 
み、電源を切り、説明に従って接続する。また、接続は指定のコー 
ドを使用する。 

あやまった接続、指定し U 外のコードの使用、コードの延長をす 
ると発熱し、やけどの原因となることびあります。 


使用について 


0 S 〇 〇〇 














A ま意 

水をかけたり濡 s したりしない 

义災'感電の原因となります。 

雨天、降雪中、ミ毎岸、水辺での使用は特にごを意<ださい。 

音量にごし1て 


Q はじめか5音量を上げずぎない 

まお大をな音び出て、聴力障害などの原因となることびありま 

Q 耳を刺激ずるよラな大きな音で長時間続けて聞かな 

聴力に悪い影響を与えることびあ日ます。 



お手入れ 


A 


定期的に内部の点検、清掃をずる 

3年に]度程度を目安に、機器内部の点検、清掃をお勧めします。 
販売店、または最寄のケンウッドサービス窓□に費用を含めご 
相談ください。 

内部にほこりのたまったまま長い間掃除をしないと、火がや故 
障の原因となることびあ0ます。 
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ほ用上のご注意 


取巧いに関すること 

• 強い衝撃を与えなレでくださレ。本機や 
記謡したデータび破損する原因となりま 
す。 

• ディスプレイに無理な力を加えないでく 
ださい。破損の原因となります。 

• 硬いちのと一緒にバックなどに入れない 
で<ださい。巧されたとさなどに大さな 
力び施わり、破損ずるおそれびあります。 
• 殺虫剤や揮発性のちのをかけたりしない 
でください。また、ゴムやビニール製品 
などを長時間接軸させなレでくださし、。 
変色したり、塗料びはげるなどの原因と 
なります。 

• ズボンのポケットなどに入れないで<だ 
さい。座ったとをなどに大をな力び加わ 
り、破損ずるおそれびあります。 

• 汗や湿気にま意ずる 

本機を夏場の陶ポケットに入れて長時間 
使用ずると内部に水分や汗などび浸入し 
て誤動作、故障の原因となります。 

使巧ミ品度範囲 

温度：已む〜3巳むただし結露しないこと。 

結露にごま意 

本機と外気の温度差び大さいと、本機に水滴 
(露）び付くことびありまず。この現象びお 
をますと、本職が正常に動作しないことびあ 
ります。 

このようなとをには、数時間放置し、乾燥さ 
せてからご使巧 < ださし、。 

気温差の大をいところへ持ち込んだときや、 
湿気の多レ部屋などでは、特に結露にご注意 
くだごい。 

接点復活剤について 

接点復活剤は、故障の原因となることびあり 
まずので、ご使用にならないで<ださい。特 
にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチッ 
ク部品を変形させることびあ0ます。 


お手入れのしかた 

巧れたとをは、柔6かい巧でからぶさしてく 

ださい。 

シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色 

の原因になることびあ D まずので、ご使用に 

ならないで < ださし、。 

著作権を守りましょラ 

本製品で記録したちのを化的な目的な外で、 

着作権をおよび他の権利をの承認を得ずに複 

製、配巧、配信ずることは普作権法および国 

際条約の規定によ0禁止されています。 

• 市販の音楽 CD などを著作ちの許諾巧しに 
複製ずることは、個人で楽しむ政外は善 
作権法により禁止されてレます。 

• 個人で楽しむ目的であってち、作成した 
音楽データを権利ちの許諾無しに第互ち 
に酉日布ずることはで定ません。 

• 個人で楽しむ目的で記録したデータを、 
権利ちの許諾無しに故意にインターネッ 
卜で配布ずることは、著作権の「公衆送 
信権」 r 送信可能化権」にお軸ずる可能性 
びあり、その場合処罰の対象となります。 

• 権利をの許詰巧く、このプレイヤーを賃 
貸業に使用ずること、このプレイヤーに 
収録されている音を個人的に楽しむ場合 
けがの目的で複製することおよびネット 
ワーク等を通じて送信できる状態にする 
ことは普作権法で禁じられています。 

記録した才ーディオについて 

• 本磯やパソコンの不具合で、データび破 
損または消去された場合、そのデータ内 
容および付随的損害（音楽の購入お得に 
要した諸費巧等を含む）の保証はいたし 
ません。 




ファームウエアのパ‘ージョンアップ 

より良くお使いいただくために、ファーム 
ウエ アの} くージョンアツプをずることびあり 
ます。 

アップデートについては、 「 ht 也// WWW. 
kenwood . co . jp / fa 日/」にてご案内しており 
ます。 

内蔵電池について 

• 内蔵電池は、本機を使用していなくてを 
かしずつ自然放電していをます。本機を 
長時間巧置ずると、内蔵電池び放電しをっ 
てしまラことびお D ます。 

この場合、巧電してからご使用ください。 
• 充電時間は内蔵電池の状態や周囲の温度 
などにより変わりまず。 

• 低温の環境で使用ずると、再生時間び短 
くなります。 

• 内蔵電池は約400回充電できます。（参考 
値であり、な証する値ではありません） 

• 内蔵電池は U チウムイオンポリマー電池 
です。ニッカド電池やニッケル水素電池 
のよラに浅い巧電や放電を繰り返すと容 
量が減みしてしまラメモ I 」一効果はあり 
ません。継ぎ足し巧電びできまず。 

• 内蔵電油は消耗品です。繰り返し使用し 
ていると、使用できる時間び徐々に短く 
なじまず。 

巧分に巧電してち使用でをる時間び極端 
に短くなった場合、内蔵電池び劣化して 
し、ると思われまず。 

内蔵電油の交換は、お買い上げの販売店 
または最寄りのケンウッドサービス窓 □ 
にご巧頼ください。 

• 内蔵電油び放電しさったことにぶる、記 
録内容の変化-消失については、当社は 
一切の責任を負いませんのであらかじめ 
ご了承 < ださい。 


SD カードの保管とお手入れ 

保管ずるとをは 

• 必ずケースに収納してな管してください。 
• 極端に温度の高いところ（直射日光の当 
たるよラなところ）や、湿度の高いとこ 
ろには置かないで<ださい。 

汚れた5 

• やわらかい巧などで、醫く&きとってく 
ださい。 

• シンナー、ベンジン、アルコールで*か 
ないで < ださい。 

その他お守りしていただ走たいこと 

• 分賴や改造をしないで < ださい。 

• 貼られているラベルをはびさないでくだ 
さい。 

• 新たにラベルやシールを貼らないでくだ 
さし、。 

• 裏面の金属端子部を手や金属で触れない 
で < ださい。 

SD カードを破棄/譲;度ずるときのお願い 

本機やバソコンの臟能による r 初期化」や「削 
除」では、ファイルの管理情報び変更される 
だけで、 SD カード内のデータは完全に消去 
されません。廃棄/譲渡の際は、 SD カード 
本体を物理的に破壊するか、市販のバソコン 
巧データ消去ソフトウェアなどを使って SD 
力ー ド内のデータを完全に消去することをお 
すすめしまず。 

SD カード内のデータはお客様の責任におい 
て管理して < ださい。 


11 



付属品の確認 





0 〇 
0 〇 
イヤーチップ 
( L サイズ、 S サイズ) 



ヘッドホン 

(イヤーチップ M サイズ付) 


ステレオ音のエチケット 

楽しい音楽ち、時と蠕所 
によつては気になるちの 
です。近くにいる人や、 
隣り近所への配慮を十分 
いたしましょラ。 

特に密集した場所でご使 
用になる場合は、音量を 
控え目にするなどして、お互いにむを配 
0、快い生活環境をず0ましよラ。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協譲会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使巧されると、受信 
障害を引さ起こすことびあ0ます。取扱 
説明書に従って正しい取り扱いをして下 
さい。 


'図‘ 


本体 




BeatJam セットアップガイド/ 
CD-ROM 



取扱説明書（保罰書付) 


microSDHC は商標です。 


「 BeatJam ®」 は株式会社ジャストシス 
テムの登録商標です。 


Microsoft 、 Windows、Windows 
Media は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商 
標、または商標です。 


その他のシステム名、製品名は、一般的に各 
開発メーカーの商標または登録商標です。な 
お、本文中では TM 、 ⑩マークは明記してい 
ません。 



























音楽を聞 < までの流れ 


巧めてほラとをは 



音量や音質を 
調這ずる 


充電する （22 ぺージ） 

使用言語を設定する (19 ぺージ) 


同捆の 「BeatJam の」をインストールします。 
別冊の rSeatJam セットアップガイド」を 
ご覧ください。 


ヘッドホンをつなぐ （20 ぺージ） 
電源を入れる/切る （ 18ページ） 
ボタン操作を無効にする （18 ぺージ) 
パソコンに接続する （22 ぺージ） 


「 BeatJam ®」 を使用して、 

巧おくソコンに取り込みます。 

巧を本機に乾送します。 

「 BeaUamM のヘルプをご覧くださし、。 


巧を選んで聞< (28 ページ） 

再生中の操作と画面 （32 ぺージ) 
再生モードいろいろ （3 已ぺージ） 
お気に入りの再生 （36 ぺージ） 


音量を調整する (40 ぺージ) 
音質を調整する (40 ページ) 












各部の名茄とはた 5 き 



① ディスプレイ部 


② ▼インジケーター表示 



再生時 

USB 接続時 

点灯 

電源びオンです。 

充電中です。 

消灯 

電源びオフです。 

充電完了です。 

巳秒に1 
回点滅 

ディスプレイの消打 
中です。 

— 

巳秒に2 
回点滅 

ホールド機能をオン 
にした、ディスプレ 
イの消丹中です。 



■ボタンを巧ずときは、短く巧 
タモ してください。け甲し続ける」 
またはけ甲している間」と記 
載されているボタン於外を長 
く押すと動作しません。 


⑤ の/え J 電源/メニューボタン 

• 電源び切れているとさにボタン 
を巧すと、電源をオンしまず。 

• 電源び入っているとをにボタン 
を押し続けると、電源をオフしま 
す。 

♦ポップアップメニュー (17 ぺージ） 
を表示します。ちラー度押すと、ポッ 
プアップメニューを消せます。 

• ディスプレイび消えている場合 
は、ディスプレイを表示します。 

® ►/!! プレイ/ポーズボタン 

• 曲を再生/一時停止します。 

• ^ニューやライプラリ画面。巨ペー 
ジ）では、選んだ項目を決定しま 
す。 























⑥ ◄ 左ボタン 

•] つ前（左）の画面に戻ります。 
たとえば、再生画面からトラッ 
ク IJ ストへ戻ります。 

♦ボタンを巧し続けると、トップメ 
ニュー画面 （1 色ページ）に戻れま 
す。 

愈 ► ちボタン 

♦項目を決定して次（ち）へ進みま 
す。 

• ボタンを巧けると、再生画面 (3 吕 
ページ）に戻れます。 

® 上ボタン 

• カーソルを 上に移動します。 

♦再生中は、曲の先頭に戻ります。 
先頭で押すと、1つ前の曲に戻り 
ます。 

♦ボタンを押し続けると、押して 
いる間、早戻しされます。 

愈下ボタン 

• カーソルを下に移動します。 

• 再生中は、次の曲に進みます。 

♦ボタンを押し続けると、押して 
いる間、早をりされます。 

感ボリュームボタン 

♦音量を大きく （+) /ルさく （一) 
します。ボタンを押し続けると、 
徐クに音量び変わります。 

祗 HOLD ホールドスイッチ 

• すべてのボタン操作を受け付けな 
くなります。カパンなどに入れて 
持ち運ぶと去に、本機の誤操作を 
防ざます。 （18 ぺージ） 



⑩ RESET リセットボタン 

• 異常にお気づきのと动ま、まず「故 
障かな？と思ったら」（己6ページ） 
を参照してください。觸決方法び 
見つからないとをは、 U セットボ 
タンをク1」ップなどで巧して < ださ 
し、1」セットボタンび巧されると「力 
チッ」と感触びあります。 

《注意》 

リセットボタンを押すと、設定メニュー 


の値びお買い上げ時の巧態に戻ります。 



狡 microSD 力ード挿入 □ 

• micraSD 力ードをセットします。 （2 1 
ぺージ） 

婚) ストラップ取り付け部 

• ストラップのひちを通す巧です。 
《注意》 

ストラップ取り付け部には、金属製のフッ 
ク形がのちの（キーホルダーなど）を取 
D 付けないで<ださい。このよラなちの 
を取り付けると、本機び壊れる恐れびあ 
りまず。 

顿〇 ヘッドホン端子 

• 付属のステレオヘッドホンを接 
続します。 

曠 ち USB 端子 

• 音楽ファイルや画徹ファイルを転 
をするとをや充電するときに、付 
属の US 巨ケースレでパソコンと接 
続します。に2ページ） 


. 1 _ _ I _ : JA 



お使いになる前に 


画面表巧一貴 








お使いになる前に 



























IO 乃 W 化タイトル 



ジでン JUg 





旋 ICA りか銷お 
胜トド 
ヴウン^^ド 
アル/ Ui スキップ+ 



アル/(ムスキップー 
タイマ■省定 

hJl げ JI 


























電源を入れる/切る 


電源を入れる 


た© 


に' 



习を押すと、ケンウッドの□コび表示 
されて電源び入ります。 

|〇。〇1 I hoi _ d 立 • ホールド機能を解除し 
A てから操作しまず。 

♦内蔵電池の容量びかない場合は、パ 
ソコンに接続して充電してくださ 
し、。 （22 ぺージ） 


電源を切る 



左のイラストび表示されるまで、 
习を押し続けます。 


"3 • 操作しないで一定時間び過ざると、自動的に画面び消打します。ディスプレイ消 

が 巧中は、▼インジケーターび約己砂間ごとに1回点滅します。なお、ディスプレイ 


の表示時間は変更でさます （44 ぺージ)。 


ボタン操作を無効にする（ホールド機能） 


本機をカバンなどに入れて携帯するとさなど、誤操作を防ぐためにすベてのボタ 
ンを無効にすること（ホールド機能）がでをます。 

本機を操作する際は、ホールドを解除してください。 


号こ 


〇 


ホールド解除 


【■垂•で HOLD. 


回 0 〇 o]hOLD^ 


ホールド 

(ツマミの左側に赤色または 
>糧色の表示び出ます） 


ホールド機能をオンにすると、ディスプレイ消打中は、▼インジケーターび約己が 
間ごとに2回点滅します。また、画面には「を」び表示されます。 


初めて使うときに 









初めて電源を入れる 


お買い上げ後、初めてプレーヤーの電源をオンにしたとさには、ご使巧になる言 
語を選択します。 



习を押すと、ケンウッドの□コび表示 
されて電源び入ります。 

ケンウッドのロコ‘び表おされた後、言 
語を選択する画面び表示されます。 


または ►► H を巧して、使巧する言 
語を選択します。 



►-/ II を押して、決定します。 


• ここで設定した言語で画面び表示されます。 

ぶ E • 本機の電源をオフにしてち、ここで設定した言語の選択は巧持されます。 

• あとから言語を変更ずることちでさます (44 ページ)。 

• 内蔵電地の容量びみない場合は、バソコンに接続して充電してください。約10分 
の充電で動作の確認び可能となります。 （22 ページ） 










ぺツドホンをつなぐ 






イヤーチップを選ぶ 

お買い上げ時は M サイズび装着されています。サイズび耳に合わないと感じたと 
きは、付属の S サイズまたは L サイズに交換してください。 


「 DS リ 

中 D W 

け 


I サイズ 
M サイズ 


へッ ドホンの脱着は、 へッ ドホン本体を持ってゆっくりおこなってください。コー 
ドを引っぱると故障の原因となります。 

イヤーチップのお手入れは、ヘッドホン本体からイヤーチップを列してから、ラ 
ずめた中性洗剤で洗ってください。洗瓶整は、水気をよくなを取ってからご使用 
<ださい。 

イヤーチップは、長期の使巧■保をにより莫化することびあります。 

交換巧イヤーチップのご購入に関するお問い合わ世ま、販売店までお願い致しま 
す。 



イ ヤーチップによつて耳の巧び 
完全に曲さびれた巧態び最適な 
状態です。 



初めて度5とさに 











SD カードの出し入れ 


本機では、 SD カードに保なされた曲や画像を再生でさまず。 

• 本機で使巧できる SD 力一问ま、 microSD および microSDHC メモ U - 力ードで 
す。詳しくは、「定格」（已2ページ）をご覧ください。 

SD カードを入れる 



本機の電源を切りまず。 

左のイラストび表示されるまで、 
习を押し続けます。 



カードふたを開けます。 

ラベル面を下に向けてカツトされた部 
分び左になるよラにして、先の細いち 
ので「カチッ」と音びするまで差し込 
みます。 

カードふたを閉めます。 


SD カードを取0出ず 



本機の電源を切ります。 

左のイラストび表示されるまで、 
习を押し続けます。 


カードふたを開けます。 

指を添えたまま SD カードを「カチッ」 
と音びするまで押し込むとポップアツ 
プしてさますので引を掠をます。 

カードふたを閉めまず。 


‘•， • SD 力ードを挿入していると、画面に「曲」び表示されます。 

乂モ 








巧電する/パソコンに接続する 


本機には充電式電池 a ソ降、「バッテリ」）び内蔵されており、パソコンと USB ケー 
ブルで接続して充電します。 

パソコンに巧続して巧電ずる 

付属の USB ケーブルを使って、本機とパソコンを接続します。 

▼インジケーターび消なしたら充電完了です。 

約3.已時間で充電び完了します。 

パソコンとは US 巨 マスストレージクラスで接続されます。 

同捆の巨 eatJam をインス!ルしている場合は、パソコンに接続すると巨 eatJam 
び起動します。 

パソコンから取り外す方細ま、「パソコンから取り外すときは」 （23 ぺージ）をご覧く 
ださい。 


▼インジケーター 



• 必要なパソコンのシステム構成は「定格」（已2ページ）をご覧ください。 

乂ホ • 本機を接続する前にバソコンを起動しておいてください。 

• 本機は、バソコンに接続すると自動的に電源びオンになります。 

• US 日接続は付属の USB ケープルを使用して < ださい。 

• バソコンの USB 端子に直接接続してください。 USB 八プを懊巧して接続した場合 
の動作保証はいたしません。 


JA r 至 22 r r 


のめて陡5とさに 




画一田一〇 

電池の残量を表示します。 

□ 

電池の残量びあ0ません。充電してください。 


气 • 充電中 （ USB 接続中）はバッテ U 残量アイコンび表示されません。 

が 


パソコンか S 取りかずときは 


1パソコンのタスクバー上の [ A — ドウエアのを全な取りがし]アイコンをク 
リックします。 


タスクトレイのインジケーターび 
隠れている場合は表示させます 


H Windows 
Vista 


Windows 

XP 


2 [ USB 大容量記憶装置-ドライブをを全に取り外します]をクリックしまず。 


USB ホ容き記ち g 置-ドライブ (F；,G；) を安をに巧りかしまず 


J ( Vista ) 


USB ス容量記’盾窝虽デバイス-ドライブ F) ち舌をにの口外けす 




安全に取りがせる状態をおす 
^ッセージび 表示されたら、本 
磯から USB ケープルを抜いてく 
ださい。 


巧電とバッテリ巧■表示について 

充電中は▼インジケーターで状態を表示します。また、再生中は、バッテリのげ 
態が画面にアイコンで表示されます。 

▼インジケーター 


点灯 

充電中です。 

消灯 

充電完了です。 


画面のアイコン表示 


《ま意》 

♦パソコンからデータの転送をしているときは USB ケーブルを抜かないでくだ 
さい。メモリ内のデータが破壊されることがありまず。 

♦パソコンから取り外す操作を巧ってか5、本機を取り外してください。 


資て使ぅときに 



巧をパソコンに巧り込み本機に起送する 


本機で再生する音楽ファイルは、まずパソコンに取り込んでおをまず。 
次に、パソコンに取り込んである巧や画像を、本機に輯送します。 


BeatJam ® を使用して曲をパソコンに巧り込むときは 

パソコンへの取り込みロホ 、 Beat Jam ® を使用します。 

• 日 eatJam の操作方法は、 「 BeatJam 」 のヘルプをご覧ください。 

•本機で再生できる音楽ファイルのファイル形式は、 MP 3、 WMA 、 WAV および 
A 冉 C です。詳しくは、 r 定格」（已2ぺージ）をご覧ください。 

• 本機で表おで去る画像ファイルは、 JPEG 、 巨 MP ファイルです。詳しくは、「定格」 
(已吕ページ）をご覧ください。 


BeatJam ® をほ巧して面送ずるとまは 

パソコンか5転送するには、 BeatJam ® などの管理ソフトを使用ずると簡単に転送 
で去ます。 

• 日 eatJam の操作方法は、 「 BeatJam 」 のヘルプをご覧ください。 

• Windows Media Player を使巧して転送することもできます 。 Windows 
Media 円 ayer の操作方法は、ソフトウェアのヘルプなどをご覧ください。 


JA r 至 24 r r 


のめて陡ラとさに 



ドラッグをド□ップで面ちずるとをは 

Windows のエクスプ □- ラを使って、ノ くソコンのノ、ードディスクから本機へドラッ 
グ S ド□ップします。コピー&ペーストでち行えます。 


1本機をパソコンに接続します。 （22 ページ) 


2本機に相当するリムーノ（ブルディスクを開をまず。 

「スタート」一「コンピユータ J -「 KENWOOD - DAP 」 （内蔵メモ U ) または、「リムー 
バプルディスク」/ 「 KENW 日 OD _ SD 」（ SD 力ード）を逞おします。 ([ Digital 円 ayer 」 
と表示される場合びあ0ます。） 




3 音楽ファイルまたは画像ファイルび入っているフォルダを開きまず。 



4 お送する音楽ファイルまたは画像ファイルをパソコンから本機へドラッグ& 
ド□ップします。または、コピー&ペーストします。 



つ • Windows Media 円 ayer で音楽 CD の巧をパソコンに取り込むときに、コピー禁 
止び設定されている （ r 取り込んだ音楽を巧護する」にチェックしている）と、本 
機への転送方法び Windows Media 円 ayer のみに限定されます。ドラッグ S ド 
□ップやコピー&ペーストで転送してち再生はでさません。 














本機か 6 巧や画像を削除する 


本機に保巧されている音楽ファイルや画像ファイルを削除しまず。 

パソコンのェクスプ□—ラをほつて削おずる場合 


1本機をパソコンに接続します。 （22 ページ) 


2本機に相当するリムーバブルディスクを開さます。 

「スタート」一「コンピユータ」一 「KENWOOD-DAP」 （内蔵メモ U) または、「リムー 
バブルディスク」/ 「KENWOOD_SD」（SD 力ード）を置おします。 ([Digital 円 ayer」 
と表示される場合びあ0ます。） 


3 音楽ファイルまたは画像ファイルが入っているフォルダを開きます。 

4 音楽ファイルまたは画像ファイルを3ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

本傑の操作で削除ずる場合 




トップメニューび表示されるまで 
4を押し続けます。 


2 「アーテイスト」、「アルバム」、「ジャンル」、「トラック」、「フオルタ‘」、 「 SD 力一 
ド」 または「ピクチャ」から選択して、巧名（音楽ファイル）または画像ファ 
イルにカーソルを合わせまず。 

例：アーティストを選択した場合 








択でさません。 

< を巧して曲名や画像の I 」スト表示 
画面に戻してから操作します。 


句メニユー 


句メニュー 


习ファイル背技？ 



宙年 BiSK 

ホーム丽へ 


しんほ 

ホーム丽へ 

\ 

\ 


紛臥り脚 □ 
ファィ制腺 1 

/ 

紛臥り脚 □ 

/ 

1 

1 

m 



ポップアップ><ニューから「ファイル削除」一「はし'1」を選択します。 

[ ~~こ~~ ] W ィ、を押して項目を選び、 

\ ^ . ►を押してミ夫定します。 

/ 一 この操作を繰り返してファイルを削除 

- します。 


• 削除は1ファイルごとになります。フォルダの削除やアーティストなどを一括して 
削除することはでをません。 

• 「フォルダ」および rsD 力ード」内のフォルダ構成は读巧巧況によって異なり、 
階層数ち一定ではありません。このため、ファイルのリストを表示するとをには、 
フォルダの階層に合わせて、手順2の操作を繰り返す必要びあります。 



初めて使ラときに 




















巧を選んで聞 < 


聞をたい 巧 （音楽ファイル）や見たい画像ファイルを攫んで再生しまず。 

巧商メモリ内の音楽ファイルを選巧ずる 


SD カード巧の音楽ファイルや画像ファイルを選巧ずる 


西） SD 力-ド 

SD カード内のフオルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイ 
ルを選択します。 （30 ページ） 

画孩ファイルを選がずる 

b ピクチャ 

ファイル名で選択します。 （38 ぺージ） 


つ • 巧にタグ情報び記録されていないと 「Unknown’ 一」に分類されます。 

巧 • 巧の再生順は、下記の情報の順まになります。 

*1 トラック番号順：タグ'隋報のトラック番号の番号順になります。トラック番号び 
無い場合はトラックタイトルまたはファイル名の名前順にな 
ります。 

曲名順：タグ情報のトラックタイトルまたはファイル名の名前順になります。 
アルバム名順：タグ情報のアルバムタイトルまたはフォルダ名の名前順になり 
ます。アルバム内は h ラックま号順になります。 
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S ァ-ティスト 

内蔵メモ U 巧の曲をアーティスト名* 3 -^アルバム名+1^曲名*1 
と選択します。 

umm 

内蔵メモリ巧の曲をアルバム名*1曲名 >1と選択します。 

<ジャンル 

内蔵メモ U 巧の曲をジャンル名* 3 -*アルバム名*1 - 曲名*1と選 
択します。 

クトラック 

内蔵メモ U 巧の曲を曲名* 2 で選択します。 

女 お気に入り 

登録されている曲の U ストか5選択します。 （36 ページ） 

k フォルダ 

内蔵メモ1」巧のフオルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファ 
イルを選択します。 （30 ページ） 


B 音楽や画橡の再生 







トップメニューび表示されるまで 
イを押し続けます。 


2「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」または「トラック」から選択しまず。 
例：アーティストを選択した場合 



「アーティスト」ーアーティスト名ーアルバムタイトルー曲名と選択しま 
す。選んだ項目の U ストび表示されます。 

!◄◄、を押して項目を選び、 


曰 


曰 


►を押して沫定します。 

この操作を繰り返して選曲します。 




アーティスト、アルバム、ジャンル、トラックか6探ず 

内蔵メモ U 内の曲は、タグ情報で分類した中から探すことびでをます。 

例：アーティストを選択した場合 


アーティスト 

-アーティスト® 
I — アルバム A 
1— 西: A : l : 
\—WA2r 

I — アル八’ムで- 


ti®- 


-巧-日- 2— 
-アーティスト®— 


アー テイスト®’ 
►を押すと 
►/ II を巧すと 


® でヤ 


よ⑤ 



よ⑤ 


►曲 A 2 で 
► または 
►/ II を巧すと 



音楽や画像の再生 













巧を選んで聞 < 



個 


選択した曲から再生します。 

• 手順2のリストから項目を選び、 

►/ II を巧して決定すると項目に含ま 
れる全曲を再生します。 

例えば、アーティスト名で決定した場 
合は、そのアーティストのすべての巧 
を再生します。 

• 項目の選択中にイを巧すと1つ前の 
画面に戻0ます。 


フォルダ階層をたどって音楽ファイルや画像ファイルを巧ず 



トップメニューび表示されるまで 
イを巧し続けます。 


つ口オルタ‘」またはに〇力ード」から遵択します。 
例：「フォルダ」を選択した場合 




口オルタ'」ーファイルやフオルダび表示されます。 

W ィ、を押して項目を選び、 

►を押してミ夫定します。 

フオルダの階層に合わせて、操作を繰 
り返します。 
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音楽や画像の再生 










選択したファイルび音楽ファイルの場 
合は音楽ファイルだけを再生し、画儘 
ファイルの場合は画儘ファイルだけを 
再生します。 


• 選択したファイルのフォルダ内に下位階層のフォルダびある場合は、下位階層の 
来ち ファイルも再生します。下位階層のファイルはフォルダごとに再生します。 

• 「フォルダ」および rsD 力ード」内のフォルダ構成は使巧巧況によって異なり、 
階層数ち一定ではありません。このため、ファイルのリストを表示するとをには、 
フォルダの階層に合わせて、手順2の操作を繰り返す必要びあります。 

• 再生する順まは、フォルダごとにファイル名の名前順（ユニ]-ド順）になります。 
ファイル名の最初に" or から"日日"などの番号を付けると、再を順序を変更するこ 
とちでさます。 



再を中の操作と画面 



レジ ユー ム機能 

本機では電源を切る前の状態を記憶しています。次回の起動時は停止したところか 
ら再生を始めます。 

•SD カードは、レジューム機能び働さません。 

；|^ち • 一時停止したまま一定時間び過ぎると、自動的に電源びオフになります（オート 

パワーオフ)。才ートバワーオフの時間は変更できます （44 ページ)。 














① 习ボタン 

再生画面中に押すと、ポップアップ 
メニューを表术します。 
ディスプレイび消えている場合に押 
すと、画面び表示されます。 

② ィボタン 

選曲したリスト画面に戻ります。 
ジャケット写真（アルバムアート） 
を拡大（全画面）表お中は元の画面 
に戻ります。 

感 ►-/ ll ボタン 

再生中に押すと再生を一時停止しま 
す。 

ちラー度押すと曲の再生を始めま 
す。 

感 W 4/ ►►■ボタン 

現在の曲、前の曲または次の曲の先 
頭から再生します。 

押し続けると、巧している間、曲を 
早戻しまたは早送りします。 

⑥►ボタン 

ジャケット写真（アルバムアート） 
を拡大（全画面）表おします。拡大 
表示中に4を押すと元の画面に戻 
ります。 


⑥アルバムのジャケット写真表示部 
(アルバムアート） 

@トラック番号/選択されたトラック 
数 

愈再生経過時間 
感経過時間プ□グレスバー 
祗アーティスト名 
⑩アルバムタイトル 
返)巧名 

婚) SD 力ードに]ぺージ） 

颊ヴウンドモード (40 ぺージ） 

曠再をモード (35 ぺージ） 

曠スリープタイマー/アラームタイ 

マー （42 ぺージ） 

近 ) HOLD (1 日ページ） 

® 電池残量に3ぺージ） 
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音楽や画像の再生 


アイテムスキツ 



選曲した分類によるアイテム単位で、再生する巧をスキップできます。 


アーティスト 

スキップ 

了ーティス ト名の U スト画面で ►/■ ■を押して選曲した場合 、了ーティ 
ストスキッフで次のアーティストの曲に替わ0ます。 

アルバム 

スキップ 

アルバムタイトルの U スト画面または、アルバムから曲名で選曲して 
いる場合、アルバムスキップで次のアルバムの曲に誓わります。 

ジャンル 

スキップ 

ジャンル名のリスト画面で ►/ H を押して選曲した場合、ジャンルス 
キップで次のジャンルの巧に替わります。 


スキップするアイテムは、現在再生している曲を選んだ分類によります。に8ぺージ） 



'A, • トップメニューの「アーテイスト」、「アルバム」および「ジャンル」から入って 
乂巧 造曲している場合のみアイテムスキップびでをます。 


音楽や画像の再生 















再生中の画面で习を押します。 

ポップアップメニューび表示されま 
す。 



ポップアップニューから r 再生モード」^再生モードを設定します。 

W ィ、 w を押して項目を選び、 
►を押してミ夫定します。 

この操作を繰り返して設定します。 


曰 




回 


設定した再生モードのアイコンび表示 
されます。 


‘、 • 項目の選択中に◄を巧すと1つ前の画面に戻ります。 


再をモードいろいろ 


巧の再生順序を己種類か5選択できます。 


ノーマル 

U スト内の曲を再生し停止します。 

BI 

U ピート 

リスト内の曲を繰り返し再生します。 

团 

1巧リピート 

同じ巧を繰り返し再生します。 


ランダム 

1」スト内の曲をランダムに1回ずつ再生します。 

因 

リピートランダム 

U スト内の巧をランダムに再をし、これを繰り返します。 


リスト巧の曲は、現在再生している曲を選んだ分類によります。に8ぺージ） 

例えば、トップメニューの「アーティスト」から入って曲名で決定したとさ、 U ピートに設定 
するとそのアルバム内の曲を繰り返し再生します。同様にある特定のアーティスト名で ►-/ll 
を巧して決定したとさ、 U ピートに設定するとそのアーティストの全曲を繰り返し再をします。 


音楽や画像の再生 




















お気に入りに追加する/削除する 


内蔵メモリ内の好きな巧をお気に入りに集めておけば、いつでちまとめて聞くこ 
とができまず。お気に入りには100巧まで登録できます。 


お気に入りに追加ずる 



追加したい曲を再生中の画面で习を 
押します。 

ポップアップメニューび表示されま 
す。 


W ィ、を押して「お気に入りに追加」 
を選び、►を押して決定します。 


お気に入0を再をずる 

お気に入りの再生順はお気に入りに追加した順になります。 




トップメニューび表示されるまで 
4を巧し続けます。 




















前記の「お気に入りを再生する」を参 
照して、お気に入りから削除したい曲 
を再生します。 

再生中の画面で习を巧します。 
ポップアップメニューび表示されま 
す。 


I ■ ホ—ム iliS へ 

\ L 綺臥如' 5 i(J 

国百 am ノ 


!◄◄、►►! を押して「お気に入りから 
削除」を選び、►を押して決定します。 



'气 • 項目の選択中に◄を巧すと1つ前の画面に戻ります。 

或た • トップメニューの「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」および「トラック」 
から入って、巧名のリスト画面中にう J を巧したポップアップメニューからもお気 
に入りに追力日-削除びでさます。 



お気に入りか S 削除ずる 


「お気に入り」^曲と選択します。 
選択した曲から再生します。 


W ィ、 w を押して曲名を選び、 
►を巧してミ夫定します。 


音楽や画像の再生 













画像を見る 


本機に転送されている画像ファイルをディスプレイに表示します。 

• 本機で表示で去る画像ファイルは、 JPEG、 巨 MP ファイルです。詳しくは、「定格」 
(已吕ページ）をご覧ください。 



W イ、 w を押して項目を選び、 

►を押してミ夫定します。 

この操作を繰り返して画像ファイルを 
選択します。 


画像表示中の操作 

①づボタン 

選おした I 」スト画面に戻ります。 

©►/ ii ボタン 

スライドショーを開姑します。 

をラー度押すとスライドショーを停止します。 
⑤ w / w ボタン 

前の画像または次の画像に切り替わります。 


♦スライドシヨーの間隔と U ピート(再生方法）は、設 
定メニューの「スライドシヨー」 （44 ページ）で変更で 
さます。 

• 画像ファイルの選択中や画像表示中でち、巧の再生は継続されまず。 

巧 • 手順2のファイル名を表示している画面でえ J を巧したポップアップメニューから 
ちスライドシヨーを開始することびでさます。 


JA T r 38 r T 




B 音楽や画橡の再生 








ファイル情報を見る 


再生中の音楽ファイルの情報（フオ^マットなど）を表示します。 

1 



一，. • 項目の選択中に◄を巧すと1つ前の画面に戻ります。 

ぶ ff • 何ち操作せず10砂経過すると再生中の画面に戻ります。 



















音量や音質を調整する 


音量を調整ずる 

音量を調整します。 



ボタンを押し続けると、徐々に音量び 
大きく （ + )/ ルさく （-) なります。 


へ • 音量の上げすざには十分ごを意ください。 

が 


音質を調整ずる（サウンドモード) 

音質を10種類か5選択でさます。 


NORMAL 

通萬の音質で再生します。 

bass pops bass / POPS / 

rock jazz ROCK / JAZZ / 

dance yoice DANCE / VOICE 

お好みの音質を選べます。 

custom 1 ~ customs カスタム！〜 3 

己バンドカスタムイコライヴでお好みの音質を 
設定でさます。 









2 



ポップアップニューから「サウンドモード」^音質を設定します。 

W イ、を押して項目を選び、 
►を押してミ夫定します。 

この操作を繰り返して設定します。 




設定した音質のアイコンび表示されま 
す。 


r カスタム1〜 3 J を選巧した場合は… 


4 



「カスタム ] 〜3」^周波数を選択^レベルを設定します。 

ィ、►を押して周波数を選び、 

を押してレベルを設定しま 
す。この操作を繰り返してイコライヴ 
を売成させます。 




►/II を押してミ夫定します。 



• 手順4で习を巧すとイコライヴの設 
定を中止します。 


ベ.. • 手順2の項目の選択中に◄を巧すと1つ前の画面に戻ります。 

イモ • お買い上げ時の状態では、サウンドモードは 「 NORMAL 」 に設定されています。 


































ス u — プタイマーとアラームタイマー 






• 手リ眞2のタイマー旨受定で「オフ」を選択すると、タイマーをオフにでをます。 

• アラームタイマーで鳴っているアラームは、巧かボタンを巧すと止まります。 

• 項目の選択中に'^を押ずと1つ前の画面に戻ります。 

• スリープタイマーとアラームタイマーの両方を同時に1ま巧することはで定ません。 
• 電源を切るとタイマーの設定は解除されます。 



アラームタイマー設定時間媛にアラー胃ム（ビープ音）を鳴らすことびでさます 。I 

再生中の画面で习を押します。 

\ス ポップアップメニューび表示されま 

信 す。 


2「タイマー設定」か5タイマーと動作時間を選択しまず。 
例：スリープタイマーを選択した場合 



いろいろな設定や調壁 



























優先ドライブを設定する 


本機を USB 接続すると、内蔵メモリと SD カードは別ドライブとして認識されま 
す。 

USB 対応ステレオに接続した際、内蔵メモリまたは SD カードのどち5か一方し 
か認識でをない場ちは、優先ドライブを変えることで、ちラー方のドライブを認 
識でさます。 

《ま意》 

♦パソコンなど両方のドライブを認識でさる場合、設定を変更ずると表示さ 
れるドライブの順番が変わりまず。 

トップメニューび表示されるまで 
イを押し続けます。 


「優先ドライブ」 



乂モ1」」か f 
!◄◄、: 


W イ、 W を押して項目を選び、 
►を巧してミ夫定します。 

この操作を繰り返して設定します。 


、 • 項目の選択中に◄を巧すと1つ前の画面に戻ります。 

乂巧 • お買い上げ時の状態では、優先ドライプは「内蔵メモリ」に設定されています。 


いろいろな設定や調整 





る種の設定 


画面の明るさの調整、オートパワーオフなど、お好みに合わせて設定でをる機能 
がありまず。 


♦明るさ（ディスプレイの明るさ） 
表示する画面の明るさを選びます。 

High (明るし、)、 Mid * (標準)、 

Low (暗し、） 

♦表示時間（ディスプレイの省電力） 
操作をしないとを、ディスプレイを 
消して省電カモードにするまでの時 
間を選びます。 



♦才ートパワーオフ 

再生していない状態で操作をしない 
まま、ここで設定した時間び過ざる 
と、電源びオフになります。 



♦スライド シヨ ー 
• 間隔 

スライドショーで;欠の画像を表示 
するまでの間隔を選びます。 



• U ピート 

スライドショーを繰り返し再生する 
かを選びます。 



♦ ビープ音（操作確認音） 

ボタンを操作したとさの操作確認音 
を鳴らすか設定します。 



♦言語 

ディスプレイに表示するメニューな 
どの言語を選びます。_ 

ENGLISH . 曰本語^簡体中文、 

繁体中文_ 

♦全消去 

巧蔵メモ U または SD カードのすべて 
のデータを消去します。 (46 ページ) 

•設定リセット 

本機の設定をお買い上げ時の状態に 
戻します。 

音楽ファイルや画像ファイルは消え 
ません。 


巧に電源を入れると「初めて電源を 
入れる」 （ 19ページ）の設定画面にな 
ります。 



♦優先ドライブ 

US 巨接続時に優先するドライプを設 
定します。 （43 ページ） 



いろいろな設定や調壁 


(* 印はお買い上げ時の設定です) 












♦ システム情報 

本機のシステム情報（ファイル数、 
巧蔵モリの容量 SD 力ードの容量 
ファームウ エア バージ ヨン） び表示さ 
れます。 

システム情報の表示を消ず場合は、 
►-/ II を押します。 








すべてのデータを r 肖去する/フ オー マツトする 


本機に保存されている音楽ファイルなど、ずべてのデータを削除します。 


《ま意》 

♦全消去およびフォーマットはずべてのデータを削除します。 

♦設定メニューの内容ち削除されまず。次に電源を入れると r 初めて電源を入 
れる」 （19 ページ）の設定画面になりまず。 

♦ いったん消去およびフォーマットしたメモリの内容は元に戻せません。間違い 
のないよラに慎重に操作してください。 

♦パソコンを使用してフォーマットずる場合は、指定のファイルシステムでフォー 
マットしてください。指定政外でフォーマットすると本機の起動がでさな<なり 
ます。 （47 ぺージ r パソコンを使用してフオーマットする場合」） 


本おでずベてのデータを消去ずる場合 



3 棚 棚巧 


「設定」一「全消去」一「内蔵メモリ」かに D カード」を選択 一「する」を選 


択します。 

W ィ、 w を押して項目を選び、 
►を巧してミ夫定します。 

この操作を繰り返して選択します。 









パ々」化煌か: g 々こ主お古をちイ了し 

まず。 

全消まび完了するまでお待ちくださ 
い。 

HM 、 を押して「する」を選び、 
►を巧してミ夫定します。 


手順2の項目の選択中に◄を巧すと1つ前の画面に戻ります。 


パソコンを巧用してフォーマットずる場合_ 

1本機をパソコンに接続します。 （22 ページ） 

2本機に相当するリムーバブルディスクを選択します。 

「スタート」一「コンピュータ」一 「 KENW 日 OD _ DAP 」 （内蔵^モリ）または、 「( SD 力一 
ド)」/ 「 KENWOOD _ SD 」（ SD カード）を逞おします。 

3 本機をフォーマットしまず。 

ちク U 、 シクして表示されるメニューから[フォーマット]をクリックしまず。表おされる 
「フォーマット」で巧のよラに言受定します。 

ファイルシステム 
内蔵メモリ： FAT 3 吕 
microSD 力ード ： FAT 16 
microSDHC 力ード： FAT 3 吕 

ア□ケーシヨンユニットサイズ 
:標準のア□ケーシヨンヴイズ 


4 [開始]をクリックしまず。 













Operating instructions 


Setting the display language to English 

Keep pressing the left button to show the TOP MENU screen. And then follow 
the instruction shown below to select "ENGLISH". 



Function of each button 


Button 

When in p 

画 

m 

£ Artist I 
C Album 
« Track l 

0082/0012 
► 0 23 

lame 

title 
: itie 

nusic files 

lay mode of r 

. 圆， 

Play mode; Lets playback pause temporarily. 

Pause mode; Resumes playback. 

. 曰 . 

1Each press skips to the beginning of the current track or of the previous track (Skip-down). 

Press and hold to fast reverse the track. 

►►1: Each press plays the next track (Skip-up). 

Press and hold to fast forward the track. 

信 

Press and hold to switch the power ON/OFF. 

Display the pop - 叩 menu. 

Press when the d 邸 lay is turned off (screen saver mode) to turn on the display. 

r 日， 

Press briefly; Displays the previous list. 

Pressing and holding for more than 1 sec.: Returns to the home screen. 




















用語解説 


AAC : 

正式名 「Advanced Audio 
Coding」 の略称。デジタル放送な 
どに使巧されている画像圧縮方法 
のオーディオ部分のみの圧縮規格 
です。 

JPEG : 

圧縮率はおおむね 1/10-1/100 
程度の静止画儘データの圧縮方 
式。 

デジタルカメラの記録画像などに 
使巧され、写真など自然画の圧縮 
に効果的です。 

microSD 力ード： 

SD カードの1/4程度の大きさ 
で、 SD カード規格と互換性びあり 
ます。 

MP3 : 

ISO (国隙標準化機構）のワーキ 
ンググループである MPEG び制定 
した国際規格です。この圧縮方式 
では、約1/10から1/12の圧縮 
率り28 kbps 蹄び得られます。 

SDHC 力ード： 

4G 臣料上の容量を持つ SD カード 
の上位規格です。 

USB : 

パソコンと周辺機器を接続するイ 
ンターフェースの規格です。 

本機は USB 1.1、 2.0 に対応して 
います。 


USB マスストレージクラス： 

大容量記憶装置として分類される 
USB の機器タイプのことです。 
八ードディスクよラな大容量の記 
憶装置を 「US 巨マスストレージク 
ラス」と呼びます。 

このよラな機器をパソコンに接続 
すると、パソコン側からはちよラ 
ど U ムーバプルディスクのよラに 
見え、通常のドラッグ&ドロップ 
操作でファイルを簡単にやり取り 
することびでをます。 

WAV : 

Windows の標準的な非圧縮音声形 
式です。 

WIVIA (Windows Media Audio) : 

米国マイクロソフト社び開発した 
音声圧縮符号化方式です。 

WMP (Windows Media Player) : 

Microsoft 社び無償で配巧してい 
るマルチメディアコンテンツ再生 
ソフトウ X アです。動画や音声の 
再生に使います。 

現在は機能びを機能化し、ジュー 
クボックス機能や音楽作成機能、 

U ッビング （CD からの音楽取り込 
み）機能などを装備しています。 

タグ情報： 

タイトル名、アーティスト名、ア 
ルバム名、ジャンルなど、音楽 
ファイルに書さ込まれている情報 
です。 


U ッビング： 

音楽 CD などのデジタルデータをパ 
ソコンに取り込むことです。 
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か部機器との接続について 


ヘッドホン端モを使ラと、アンプ内蔵スピーカーなどの外部機器と接続すること 
がでさます。 

USB 端子を使って、 USB 接続に対応したステレオに接続することができます。 


へツドホン端子に巧続ずるとを 



• FM トランス S ッターをご使用の場合は、車種や周辺機器、アンテナの位置など設 
置環境によって、ノイズび発をすることびあります。 

• 温度び高くなった自動車内での使巧および機器の車内放置はおやめください。 


USB 端子に接続ずるとを 



《 USB 接続び可能なケンウッド製 USB 対応ステレオ機種については、 rhttp :// www . 


kenwood . co . jp / products / information / info _ usb _ connection.htmlJ をご真くたさし、。 

■う • 操作方法や再生で定るファイルについては、接続したステレオの取扱説明書をご 
E 覧ください。 

• 温度が高くなった自動車内での使巧および機器の車内放置はおやめください。 

• 内蔵メモリと SD カードは別ドライプとして認識しまず。 US 巨対応ステレオでド 
ライブを選択でをない場合は、 r 優先ドライブ」を変更してください。 （43 ぺージ） 
• ステレオの電源を切る、セレクタを切り替える、または US 日ケープルを振くと 
USB 接続び賴除され、本磯はデータベースの更新を巧いまず。ステレオに再度 
USB 接続するとをは、データベースの更新び終了してか6行ってください。 












デジタルオーデイオプレーヤーリンクについて 


本機をデジタルオーディオプレーヤー U ンク対応のケンウッド製オーディオ機器と接 
続すると、本機の再生を外部オーディオ機器か5操作でさます。 



デジタルオーディオ 
リンク対応ステレオ 


デジタルオーデイオ 
音声入力端テ 


デジタルプレーヤー • 
リンクケープル 
「 PNC - 1已〇」（別売品） 


1本機の電源を入れます。 

2接続したステレオのインプッ 
トセレクターをデジタルオー 
ディオにします。 

♦ 接続したステレオの本体キー、 
および U モコン操作で r 再生/一 
時停止」「スキップアップ■ダウ 
ン」などび操作できます。 


《デジタルオーディオプレーヤー U ンク対応ステレオ機種 

: AX - D 7、 CORE - A 已巳、 CLK - 己し CLK -7 し CR - A 7 US 巨、 ES - A 已 MD 、 

K - 已21、 KAF - A 已巳、 MDX - L 1、 NDL -100, NDL -1 日 OMD 、 RD - UDA 已已、 R-KK 
R - KIOOO 、 R - K 71]、 R - K 80 K SV -3 MD 、 S 之- 3 MD 、 U - K 323、 UD - A 巳巳、 
UD - A 77、 UD - E 77 WSD (200 白年]]月現在） 


つ • デジタルオーディオプレーヤー U ンクの詳細や操作ち法については、デジタルオー 
が ディオプレーヤー U ンク対応オーディオ磯器の取扱説明書をご覧ください。 

• 「フォルダスキップ」操作を行ラと、本機のアイテムスキップ動作になります。 （34 
ベージ） 







定巧 


内蔵フラッシュメモリー *1 

MG - F 已1日：1日 GB 
MG - F 己08 :扫 GB 
M 白 - F 巳04 : 4 G 巨 

へッドホン出力 

: 3.5 mm ステレオ S ニジャック 
: 7.日 + 7.0 mW /1 巨 D 

インター フエー ス 

: USB 2.0 (USB 1.1 互換） 

ディスプレイ（表示画面） 

: 2.0 型カラー TFT ディスプレイが 
(17 己 X 220 ドット、16,777,216色) 

最大ファイル数（フォルダ含む） 

内蔵メモ U :最大4,000ファイル 
SD 力ード：最大4,日0日ファイル 

最大階層数 

:最大12階層 

収録時間/曲数の目ま* 3 
MG - F 51 日：約2己日時間/約3日00巧 
MG - F 508 :約128時間/約180日巧 
M 白 - F 已04 :約日4時間/約日00巧 

本が寸法（幅 X 高さ X 奥行） 

: 46.5 mmx 98 mmx 13 mm 

重量 
:約日2目 

使用温度範囲 

:己で〜3己で（ただし結露しないこと） 
内蔵電池 

: U チウムイオンポ U マー巧電池 

充電時間 
:約 3. 己時間 

連続再生時間* 4 
MP 3 (12 自 kbps ) :約己0時間 
WMA (1 2自 kbps ) :約己0時間 
AAC (128 kbps ) :約己0時間 
WAV (44.1 kHz ) :約已〇時間 
(内蔵メモリ内の音楽ファイルを再生時） 


音楽ファイルフォーマット 
MP3 (MPEG-1/2 Audio Layer 3) 

拡張テ： . mp 3 
サンプ U ングレート 
: 22.0己/ 24/ 32/ 44.1/48 kHz 
ビットレート： 32-320 kbps 
可変ビットレート *5 : 32〜320 kbps 
ID 3 タグ： ver . 2.2、2.3、 2.4 
WMA (Windows Media Audio) 

拡張テ ： .wma 

サンプ U ングレート： 32/ 44.1/48 kHz 
ビットレート： 32-320 kbps 
可変ビットレート *5 : 32〜355 kbps 
( DRM 日に対応します。） 

(Professionals Lossless 、 Voice には 
対応していません。） 

AAC-LC {MPEG-4 Advanced Audio 
Coding-Low Complexity) 

拡張テ： . m 4 a 
サンプ U ングレート 
: 22.0己/32/ 44.1/48 kHz 
ビットレート： 32-320 kbps 
可変ビットレート *5 : 32〜320 kbps 
WAV (U ニア PCM) 

拡張テ ： .wav 
サンプ U ングレート 
: 22.0己/ 32/ 44.1/48 kHz 
量子化ビット数： 8/16 bit 
チヤンネル：ステレオ、モノラル 
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画像ファイルフォーマット 
JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) 

拡張テ ：. jpg 

:最大 5120( W ) X 3840( H ) ピクセ J レ 
色数： 8/ 1己/ 24 bit 
(プ□グレツシブ JPEG 、 JPEG 2000には 
対応していません。） 

BMP (bitmap image) 

拡張テ ： .bmp 

:最大3000 ( W ) X 3000( H ) ピクセル 
色数： 8/ 1日/ 24 bit 

SD 力ードぶ 
対応 SD 力ード 

: micmSDHCT "力ード（〜1日 GB )、 
microSD …力ード（〜 2 GB ) 

( SD オーディオフォーマツトで録音された 
ファイルは再生でさません。） 

必要なパソコンのシステム構成* 7 
日 S : Microsoft ® Windows Vista ™ 
Ultimate / Business / 

Home Premium / Home Basic 
Microsoft 化 Windows ® XP 
Professional / XP Home Edition 
(曰本語版のみ対応します。） 

USB 端テ： USB 1.1 /2.0規格に準拠 


-これらの定格およびデザインは、改善のた 
め、予告なく変更ずることびあります。 

"1 実際に使用可能な領域は、システムファ 
イル領域びあるため表記の容量よりみな 
<なります。 

で TFT ディスプレイは、高精度の技術で作 
られてお0まずび、一部にが点灯、常時点 
灯の表お（画素）び存在することびありま 
す。（巧障ではありません。あらかじめご 
了承 < ださい。） 

で1 28 kbps の MP 3/ WMA/AAC 形式で 
1曲約4分の場合。 

*4 付属のヘッドホン使用、サウンドモード 
「 Normal 」 のとをの目安です。保証する 
時間ではありません。周囲の温度や使用 
巧況よって短くなる場合びあります。 

SD カード内の音楽ファイルを再生時に 
は、再生時間び短<なります。 

巧可変ビットレート（ V 巨 R ; Variable 巨け 
Rate ) の音楽ファイルは、ビットレート 
の範囲列になる場合びあり、音とぎれや再 
生でさないことびあ0まず。 

*8 本機は、 SD 規格および SDHC 規格に準拠 
した SD / SDHC ^ モ I 」一力ードの再をに 
対応していますび、ずべての SD/SDHC 
メモ U —力ードの動作互換を保証するち 
のではありません。 

詳しい情報はホームページをご覧くださ 
し、。 http://www.kenwood.co.jp/faq/ 

*7 適合するずベての環境について動作お証 
するちのではありません。 

0 S びプ U インストールされたパソコンを 
ご使用ください。日 S をアップグレードし 
たバソコンや自作バソコンでの動作お証 
はいたしません。 
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巧棄時のごま意 


A 筒填 

内蔵電池を過熱したり、分解•改造したり、义や水 
の中にいれない 

発熱' 破裂'発义によって义災の原因とな0ます。 

内蔵電池を义のそばや炎天下などに置かない 

义巧'破裂' 黄熱の原因となります。 


内蔵電池のコネクターに絶縁テープを貼る 

電極びショートすると、破裂'発义のおそれびありまず。 


0 

〇 


A 警告 


内蔵電池は、幼児の手の届く場所に置かない 

けび-事故の原因となります。 

内蔵電池の液がもれて目にはいったときは、ずぐに 
きれいな水で目を洗い、医師の治療を受ける 

そのままにしておくと、目に障害びおさる原因とな0ます。 


内蔵電池のリサイクル 



Li-ion 


本機の内蔵電池は、 U チウムイオンポ IJ マー充電池を使用しています。 
U チウムイオンポ U マー充電池は U サイクル可能な資源です。 

本機を廃棄する隙には、内蔵電池を取り出し、充電式電池リサイクル 
協力店へお持ちください。 


充電式電池の回収、リサイクルおよび U サイクル協力店に関する情報： 
有限責任中間法人 JBRC 
ホー ムぺージ： http :// www . jbrc.com 


Q0O 
















側面の目隠しの =1 ■ムを 2 個、取0外します。 

精密ドライバー （+) を使用してビスを2本、取り列します。 

背面のケースを取0外します。7箇所ツメで固定されています。 

内蔵電池のコネクターを外しまず。 

内蔵電池の上面のテープ（銅色）をはびします。両面テープで固定されています。 

内蔵電池を背面のケースから取0出します。両面テープで固定されていまず。 

取り外した内蔵電池は、コードのコネクター部をテープでおおうよラにして内蔵電池に貼 
0付け、ポ U 袋などに入れます。 


廃棄時の内蔵電池の取りがしかた 

重要：鹿妻をするとき L ソ列は、本機を絶対に分解しないでください。巧蔵電池を取り列ずと 
をは必ず電油のコネクター部から取り外し、コードを切5ないでください。ショートし破裂’ 
発火のおそれびあります。 



つ • 内蔵電池は完全に消耗したことを確認してから、取り外してください。 

が • 一度取り出した内蔵電池は、再度コネクターに接続しないで<ださい。 

• 取り出した内蔵電地はなるべく早めに充電式電池 U サイクル協力店へお持ちくだ 
ごし、。 
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が障かな？とおった 5 


電源び入らない、時々電源び落ちる、正しく表示されないなど、故障と思われる 
よラな症状び発生した際には、サービス窓□にご相談になる前に下記の項目を確 
認して < ださい。 


1己7〜己8ぺージの各項目を確認します。 


2本機のリセットボタンを巧します。 

U セツトボタンをク U ップなどで巧してください。 U セツトボタンび押されると r カチッ」 
と感軸びあ0ます。 



《注意》 

1」セットボタンを押ずと、設定メニューの值びお買い上げ時の巧態に戻ります。 

巧に電源を入れるとをは、起動画面び表示されるまで約20秒かかります。また、 r 初めて電 
源を入れる」 （1 日ページ）の設定画面になります。 


3 ホームページのサポート情報をご覧ください。 

ホームぺージにて、製品に関する一般的なご質問などの情報を提供していまず。 

http://www.kenwood.co.jp/faq/ 


4ホームページにファームウェアのアップデートが記載されているか確認しま 
す。 

ホームぺージにファームウェアのアップデートび記載されている場合は、バソコンを使用 
してファームウェアのアップデートを巧います。アップデートの手順はホームぺージに記 
載されています。 

http://www.kenwood.co.jp/faq/ 


5上記の項目を確認しても問題び解決しないとをは、カスタマーサポートセン 
ターにご相談 < ださい。 

お問い合わせの際は、「お問い合わせの前に」（已日ページ）の内容をお知らせください。 
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症状 

対策 

電源が入 5 ない、 
ボタンを押してを 
操作でをない。 

ホールド機能びオンになっています。 

吟側面の H 日 LD スイッチでホールド機能を解除してください 
(18 ぺージ)。 

バッテ1」の残量び無くなっています。 

今本機とパソコンを USB ケーブルで接続してバッテリを充電 
してくださいに2ぺージ)。 

バソコンと接続中です。 

今本機をパソコンに接続しているとさは、本体での操作びで 
さません。 

充電してわずぐに 
残量びな < なる。 

バッテ1」び装化しています。 

今新しい内蔵電池に交換して<ださい。 

なお、バッテ U の交換についてはお買い上げの販売店また 
は最寄りのケンウッドサービス窓□にご依頼ください。 

音び間こえない。 

へッドホンび正しく接続されていません。 

今へッドホンと本体を正しく接続してくださし、。 

充電でさない。 

USB ケーブルび正しく接続されていません。 

吟本機側とパソコン側のコネクタを確認してください。 

使用温度の範囲をはずれています。 

今使用温度の範囲内で充電して < ださい（己2ページ r 使用温 
度範囲」)。 

パソコンび本機を 
認識しない。 

USB ケーブルに不具合びあ0ます。 

今別の US 巨ケーブルに変えて接続してください。 

バソコンと正しく接続されていません。 

今バソコンと本機の接続を確認してください。 

トッフメニュー画 
面に外国語び表示 
される。 

設定;ニューの言語を日本語な外に設定しています。 

今誤って言語を設定した場合は下記の項目から言語を設定し 
直してください。 

>»Settings > Language 
ク本机设定 > 语言 
ク本機設定 > 語言 
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こんなメッセージが表示された s 


表示 

対策 

;^モ1」一びいっぱいです 

メモ U —の空さ容量びかないときに表示されます。 

本機のシステム情報を記録するため、空さ容量び 
14 MB 必票でず。ファイルを削除して空さ容量を 
増やして < ださい。 

ファイルシステムエラー 

本機のファイルシステムで異常び発生しました。 

今本機をフォーマットしてください （46 ページ)。 

この SD カードは使用でさ 
ません 

本機で使用でさないファイルシステムでフォーマット 
されています。 

吟パソコンを使用して SD カードをフォーマットして 
ください。フォーマットの設定は47ページ r パソコ 
ンを使用してフォーマットする場合」をご覧くださ 
い。 

ヴポート外のファイルです 

本機でヴポートされていないお式のファイルを再をし 
よラとしました。 

今本機で再生でさるファイルお式は、「定格」をご覧 
ください。（已2ぺージ） 

ファイル数び制限を超えて 
います 

ファイルを管理でさる最大数に達しています。 

吟不要なファイルを削除してください。管理でさる最 
大ファイル数は、「定格」をご覧ください。（巳2ページ） 

再をするライセンスびあり 
ません 

□ RM 付きの音楽ファイルでライセンスび切れて再を 
でさません。 

吟ライセンスを確認して、ライセンスび切れていない 
音楽ファイルを転送し直してください。 

DRM 付きの WMA ファイルを Windows Media 
円 aye 似外から転送しました。 

DRM 目ち式の WMA ファイルは Windows Media 
円 ayer で転送してください。 （ DRMIO 方式には巧 
応してません。） 

コンテンツびありません 

本機内に再生でさるファイルび保巧されていません。 

しば5くお待ちください 

メモ1」一内のファイル情報を更新しています。 

更新び終わるまでしばらくお待ちくださし、。 

□-バッテ U - 

電池の残量びお0ません。 

今充電してください。 （22 ページ） 
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お巧い合わせの前 I 


お問いをわせの隙は、あ5かじめ下記の項目をご用意<ださい。また、 
製品に関する一般的なご質問などをホームページにて、情報提供してい 
ます。ご活用< ださい。 

http://www.kenwood.co.jp/faq/ 


製品に関して 

• 製品ご購入曰 
• 製品名おぶび製品型番 
• シ U アル番号 

本体の背面に貼られているシールの8巧の 
数字でず。 

• ファームウェアバージヨン 

設定メニュ ー® r システム情湖 (4 巳ぺージ） 
でご覧になれまず。 

バソコン環境に関して 

参 0 S : Windows Vista、XP 
• サービスバックのバージヨン 

不具合症状に関して 

♦ 症状の詳細 

1) 何び 

2) どのよラな状況で 

3) どんな症状び発をしたり、 

♦ 症状の頻度 

1) 一度だけ諾生し、その禮は起をていな 
い 

2) 再発するび、再起動すれば黄をしない 

3) 再起動してち発をする 

4) その他 

• 症状発生した直前の操作内容 

1) 症状発を時のパソコンおよび本磯の画 
面の状態（バソコンおよび本機の表示） 

2) エラー >< ッセージの有無と^ッセージ 
内容 

3) トラプルを解ミ夫しよラとして行った操 
作内容 


録音（リツピング）に関して 

♦録音 （ U ツピング）ソフトウェア名と 
バージヨン： 

BeatJam*^ 、 Windows Media Player 
11/10/ 日等 

• 不具合発ちのファイルについて 

1) アーティスト名 

2) アルバム名 

3) タイトル名 

4) 録音 （ IJ ツピング）方式 
已）ビツトレート 

MP 3 ( _ kbps ' V 巨 R ) 

WMA ( _ kbps ' V 巨 R ) 

AAC ( _ kbps . V 巨 R ) 

WAV ( _ kHz ) 

※丽ん AAC ファイルの場合、著作権 
な護 （ DRM ) の有無 
《可変ビツトレート（ V 日 R ) の場合は、 
設定した可変の幅 

SD 力ードに関して 

1) メーカー名 

2) 品 ま 


重要：本機の修理をご巧頼のとさは、メ 
モリーの巧客（音楽ファイルなど）の保 
証はいたしません。 


59 [ 1 JA 





お巧い合わせ窓口 


t お電話による使いかた-商品に関するご相談 


カスタマーヴポートセンター 

賣付時間月曜日〜金曜日 日: 30〜18:00 

±曜日 9:30〜12:00、13:00〜17:30 

※曰曜、祝曰及び弊社か曰を除く 

巧 0570-010-114 

ナビじ※一般電話•公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 

•携帯電話、 PHS 、 IP 電話からは 045-4 已 0-8960 
•雨 221-8 日28横ミ兵市巧奈川区守屋町 3-1 2 


ケンウッドを国ヴービス網 （ 200 日年り月現巧） 

修理などアフターサービスについてのお申し込みは、お買い上げの販売 
店または最寄りのケンウッドサービスセンターにお申しつけください。 

(各サービスセンターの名称、所在地、電話番号は変更になることびありますの 
でご了承 < ださい） 

北海道 

札幌ヴービスセンター 巧（日] り8 日 7-3 日 03 

雨004-000目札幌市厚別区厚別東己条1 -2-29 

東北 _ 

仙台サービスセンター 巧 （022) 288-3538 

雨 984-0011 仙台市若林区六 T の目西町 8-1 (斎喜センタービル） 

関東-信越 

さいたまサービスセンター 巧 （048) 778-8714 
雨 330-0812 さいたま市北区宮原町]ぶ02 
千葉ヴービスセンター 巧 （04) 7171-3800 

添 277-0863 柏市豊四季已 12-10-67 






横ミ兵サービスセンター 狂 （04 己） 939-6242 

雨22巨-8目2已横お市緑区白山 1-1 巨-2 
新潟サービスセンター 巧 （02 日） 287-7736 

雨9已〇 -0 日23新漏市中央区姥ケ山！-己-37 
目黒サービスセンター *1 

雨1己 3-0042 目黒区青葉台 3-1 7-日 

*1 修理持込専用窓□:電話でのお問合せは、カスタマーヴポートセンターにて承 
ります。 

中部-甲州 

名ち屋サービスセンター 巧 (0 已日 8) 24-1 644 

雨481 -0041 北名ち屋市九之坪鴨田 121-1 
静岡サービスセンター 巧 （0 已 4) 2目 2-8700 

雨4吕〇 -081 色静岡市莫区畜谷已-已1-] 

金ミ尺サービスセンター 巧 （07 日）26目-2目3已 

雨9吕 1-80 色2金ミ尺市新保本4-己己-17 

近畿•四国 

大阪サービスセンター 巧 （06) 日390 -80 日已 

思■已3吕 -0027 大販市淀 j II 区田り I 吕 -4-28 
高松サービスセンター 巧 （087) 835-2413 

添 760-0068 高松市ホ公島町 3-1 


広島サービスセンター 狂 (082) 832-22 ] 0 

雨 731-01 37広島市安佐南区山本1 -8-23 

九州 

福岡サービスセンター 巧 （0 目 2) 283-目目7已 

雨81吕 -0031 福岡市博を区ミ中浜町1 ]- 10サンイースト福岡 1 F 
鹿児島サービスセンター 巧 （0 目 9) 2已]-目347 

雨890 -0063 鹿児島市鴨池 2-1 已 -10 (パレス鴨池 1 F ) 

沖縄サービスセンター 巧 （0 目 8) 874-9010 

添 901-21 01浦添市西原 4-36- 17 ((株）物琉 2 F ) 


•ケンウッドサービスセンター営業時間のご案内： 

午前10時から午後6時まで 

月曜日〜金曜日（±曜、日曜、祝日及び当社休日を除く） 



巧証とアフターヴービス 


1. 保証にごいて 

•保証書一製品には保証書び添付されております。 

保証書は、必ず 「お買い上げ 曰」-「，眼 売店名」 等の記入をお確かめの上、販売店から受 
け取っていたださ内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 

♦保証期間一 お買い上げの曰より1年間です。 

電池や、一部の消拜部品の交換、ならびに落下、水るなど、不適切なご使用による故障 
の場合は、保証期間内でを有料となります。詳しくは「無料修理規定」をご覧ください。 

2. 修埋に関するご巧談な百ぴにご不明な点は 

お買い上げの悲売店または 「ケンウッド全国サービス 網」じ記載されている、ケンウッ 
ドサービス窓□じお問い合わせください。 

3. 捕修巧性能部品の最巧巧有期巧 

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、目年間です。捕修用性 
能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

4. 修理を依巧をれるとまは 

「故障かな？と思った5」 に従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、製品の使巧 
を中止し、必ず電源プラグをおいてから、お買い上げの販売店または 「ケンウッドを国ヴー 
ビス網」 に記載されている、ケンウッドサービス窓□にお問い合わせください。この製 
品の故障-誤動作-不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補 
償に つさまして は、当社は一切 その 責任を負いません ので、 あらかじめご了承ください。 
• お客様または第兰者がテーフ-ディスクなどへ記録された内容の損害 
• 録音-再生などお客様または第^者び製品利巧の磯尝を逸したことによる損害 

5. アフターサービスにごいて 

♦保罰期間中は、 「無料修理規定」 に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサー 
ビス窓□び修理をさせていたださます。修理に際しましては保証書をご提示ください。 
♦保証期間び過ぎているとさは、修理すれば使用でさる場合には、ご帮望により有料で修 
理させていたださます。 

♦出張修理、持込修理のどちらび適用されるかは機種によって異なります。巧証書の記載 
をご確認ください。 

• 修理料金の仕組み（有料修理の場合は、次の料金をいたださます） 

①技術料：製品の故障診断、部品交換など故障箇所の修理および付帯作業にかかる費 
用です。技術をの人件費、技術教育費、測定機器等の設備費や、一般管理 
費などび含まれています。 

③ 部品代：修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む 

場合ちあります。 

⑤出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費巧です。別途、駐車料金をい 
ただく場合びあ0ます。 

④ 送料：郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを巧ラにあたって、 

お客様に負担していただく場合びあります。 

•修理のために本機をお持ち込みになるとさは、本体のほかへッドホンなど付属品も一緒 
にお持ちください。 

6. 巧証書は、日本国内においてのみ有効でず。 

• This warranty is valid only in Japan. 





お料修巧規定 


1 . 保証書に呈示の保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等のを意書に従った正常な使 
用状態で故障した場合は、お買い上げの販売店またはケンウッドヴービスにて無料修理 
をさせていただをます。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または本取扱説明 
書の「ケンウッド全国ヴービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドヴービス窓□へご 
巧頼ください。なお、修理に際しては必ず保証書をご提示ください。 

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

4. ご贈答品等で保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、 
本取扱説明書の「ケンウッド全国ヴービス網」をご覧の上、お近くのケンウッドサービ 
ス窓□へご相談ください。 

氏巧の場合にはな証期間内でちち料になります。 

(1) 保証書のご提示のない場合。 

(2) お証書にお買い上げの年月曰、お客様名、販売店名の記入擦印のない場合、または 
字句を書さ曽えられた場合。 

(3) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれび原因として生じた故 
障及び損傷。 

(4) 故障の原因び本製品ががの機器にある場合。 

(己）お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下、冠水などによる故障及び損傷。 

(6) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧など 
による故障及び損傷。 

(7) 一般家庭似がに使用された場合の故障及び損傷（例えば、業務用の長時間使用、車 
両く車載巧製品を除く >、船舶への搭載等） 

(8) 製造番号の改変及び、取りがした製品。 

(9) 消耗部品（例えばフレーヤーの針、回転機器のベルト、テーフレコーダーのヘッド、 
乾電池、充電池、イヤーチップ等）の交換。 

(10) 持込修理対象品でお客様のご要望により出張修理を巧ラ場合の出張料金。 

色.保証書は、日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in Japan .) 

7 .保証書は、再発巧しません。大切に巧管してください。 


《修理の内容は修理伝票に記載し、お渡しします。 

《この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて、無料修理をお約束するちので 
す。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者)、及びそ ra : ■(がの事業者 
に対するお客様の法律上の権利を制限するちのではありません。保証期間経過後の修理 
などについて、不明の場合はお買い上げの販売店または本取扱説明書の「ケンウッドを 
国サービス網」をご覧の上、ヴービス窓□へお問い合わせくださし、。 

ぷ保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは本取扱説明書の 
「保証と アフターサービス」 をご覧ください。 




保証書 


持込修理用 
(日本国内専用) 


品名 

デジタル 

オーディオ 

プレーヤー 

お名 

MG - F 516 

M 白 - F 己08 

MG - F 504 

保罰巧象 

本体 

保証期間 

(お買上げ曰よリ） 

1年閨 

※お買上げ曰 

年月日 

※お客様 

おを前 様 

ご住所 

電話番号 （ ） 








※販; 

お 

店を 

住所 

電言舌番 


( 

) 










※印欄は必ずご記入ください。 


お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載の客 
により無料修理をせていただをまず。 

♦修理は、保証書を添えてお買い上げの販売ちまたは、本取扱説明 
書の「ケンウッド全国サービス網」をご覧の上、おおくのケンウッ 
ドサービス窓□へご相談ください。 

• お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保罰期間内のサービ 
ス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて 
頂く場合びございますので、ご了承ください。 


KENWOOD 

株式会社クンウッド 

干 192-8525 ま京都八王子巿石川巧 " sgsy-s 

























